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PREFACE 



This report is a comprehensive summary of the number and distri- 
bution of private dwellings in Ontario using sub-surface sewage disposal 
methods. 

The report was prepared by the Private Sewage Unit to provide 
those engaged in administering programs or research projects pertinent 
to private sewage disposal with easy access to factual data on septic tanks. 

This data previously was not available on a province wide scale 
for no provincial authority was responsible for maintaining such information, 
Those attempting to obtain complete data on sub-surface disposal systems 
were obliged to contact Health Units, Municipal Clerks, and various 
Provincial Ministries in an effort to determine the number and distribution 
of these systems - a long and tedious procedure. The data obtained in 
many instances was still either incomplete or unreliable. 

In 1974 our Applied Sciences Section undertook a program to 
investigate pollution to the Great Lakes from land use activities. The 
Private Sewage Unit was requested to provide data on the number and distri- 
bution of sub-surface disposal systems in the Province in order that a 
determination of pollution from this source could be made. This report 
is the result. 

The data contained in this report was obtained primarily from 
two sources. The information on permanent dwellings was provided by the 
Ontario Statistical Centre from their 1971 Canada Census data tapes, while 
the Ontario Ministry of Natural Resources report "Estimation of The Number 
of Cottages in Southern Ontario By County" prepared by the Recreational 
Analysis Group, Policy Research Branch, provided the data on temporary 
dwellings. 
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As the data obtained from the 1971 Canada Census was compiled 
for smaller land units than that used in the preparation of the Ministry 
of Natural Resources report, some adjustment of data was made to make the 
data from both sources compatible. For this reason the total of temporary 
dwellings for each county were proportioned among the smaller census areas 
in proportion to the total permanent dwellings serviced by a subsurface 
disposal system in each area. 

It should also be noted that, as the data in this report was 
obtained in 1971 prior to the creation of certain Regional Municipalities, 
some descrepancies between present municipal boundaries and areas used in 
this report will be found. Where conformity with existing boundaries could 
be done with some degree of accuracy the data was adjusted, however some 
areas were not adjusted and old boundaries in existence when the data was 
obtained were used. 
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ALGOMA 



Population H]>Wo 

*Estimated population on S.T.- 

Area(sq. mi.) ^VJIa? 

Total Septic Tanks I cl 

Septic tanks/sq. mi. 0-^^ 



Census 
Division 



Day & Brigh 
Elliot Lake 
Hilton 
Jocelyn 
Johnson 
Laird 
Mcdonald, 
Meredith & 
Aberdeen 
Michipicoteji 
Plummer 
Prince 
St. Joseph 
Tarbutt 
Thessalon 
Thompson 
White River 
Wicksteed 

Unorganizec 

Indian 

Reserves 

Sault Ste. 

Marie 

Blind River 

Bruce Mines 

Thessalon 

Hilton 

Beach 

Iron Bridgi 



Area 
Sq. Mi 



48.18 
292.20 
45.00 
51.06 
54.52 
32.89 



47.60 
163.67 
87.28 
37.22 
48.43 
24.23 
49.26 
28.03 
51.40 
54.45 
184.04 

147.64 

85.58 
1.78 
1.43 
1.76 

0.76 
12.59 



Dwellings on Septic Tanks 



permanent 



60 
50 
35 
30 
185 
165 



325 
140 
180 
150 
265 

75 
240 

20 
265 
425 
2300 

365 

2055 
175 
175 
230 

60 
240 



Distributi|n of Cottages by census division 
*Estimatedpermanent po pula ti o n on s epti c tanks 



temporary 



5,335 



Estimate of summer population on sep:ic tanks 



total 



13,545 
not known. 



.51,792 



Septic tanks 
per sq. mi . 



1 



BRANT 



Population 96,767 

Estimated population on S.T..46,640 

Area(sq. mi.) 421.53 

Total Septic Tanks 10,522 

Septic tanks/sq. mi 24.96 



Census 
Division 



Area 
Sq. Mi. 



Dwellings on Septic Tanks 



permanent 



temporary 



total 



Septic tanks 
per sq. mi . 



Brantford 

Burford 

Dumfries 

Oakland 

Onodago 

Indian 

Reserves 

Brantford 

Paris 



103.60 
106.97 
70.45 
17.54 
33.93 

67.62 
17.54 
3.88 



2455 
1595 
1060 
400 
325 

910 

2390 
1380 



4 
3 



2455 
1595 
1064 
400 
328 

910 
2390 
1380 



23.70 
14.91 
15.10 
22.80 
9.67 

13.46 
136.26 
355.67 



BRUCE 



Population 47,385 

Estimated population on S.T...33,622 

Area(sq. mi.) 1563.43 

Total Septic Tanks 19,405 

Septic tanks/sq. mi 12.41 



Census 
Di vi sion 



Albemarle 

Amabel 

Arran 

Brant 

Bruce 

Carrick 

Culross 

Eastnor 

Elders 1 ie 

Greenock 

Huron 

Kincardine 
Kinloss 
Lindsay 
St. Edmunds 
Saugeen 
Indian 
Reserves 
Chesl ey 
Kincardine 
Port Elgin 
South Lam- 
pton 

Wal kerton 
Wiarton 
Hepworth 
Lion's Heac 
Lucknow 
Mi 1 dmay 
Paisley 
Ripley 
Tara 

Teeswater 
T1 verton 



Area 
Sq. Mi. 



93.20 
109.90 
87.08 
111.22 
108.68 
95.44 
90.43 
89.3b 
87.47 
104.51 
92.93 
93.25 
74.55 
104.49 
99.21 
61.35 

41.74 
0.90 
2.97 
1.60 

2.73 
2.21 
1.36 
1.08 
0.80 
0.76 
0.61 
0.79 
0.50 
0.84 
0.68 
0.79 



* Estimated permanent 
Estimateld summer pobul 



Dwellings on Septic Tanks 



permanent 



210 
645 
390 
830 
435 
530 
415 
290 
315 
420 
400 
445 
325 
90 
175 
280 

225 
20 

465 
25 

670 
80 
235 
120 
160 
435 
305 
255 
160 
215 
335 
180 



population on s 
ation on sept 



temporary 



264 
812 
492 
1045 
547 
667 
522 
365 
396 
528 
505 
560 
409 
113 
220 
353 

283 
31 
206 
278 

604 
53 
30 



17 

25 
15 



^ptic tanks 
c tanks — 



total 



474 

1457 
882 

1875 
982 

1197 
937 
655 
711 
948 
905 

1005 
734 
203 
395 
633 

508 
51 
671 
303 

1274 
133 
265 
120 
160 
452 
305 
280 
175 
215 
335 
180 



.64,820 



Septic tanks 
per sq. mi . 



5.08 
13.26 
10.14 
16.86 
9.03 
12.54 
10.36 
7.33 
8.12 
9.07 
9.74 
10.89 
9.84 
1.94 
3.98 
10.31 

12.17 
56.67 
225.92 
189.37 

466.67 
60.18 
194.85 
111.11 
200.00 
594.74 
500.00 
354.43 
350.00 
255.95 
492.65 
227.84 



COCHRANE TERR. DISTRICT 



Population 95,836 

* Estimated population on S.T..24,545 

Area(sq. mi.) 55584.17 

Total Septic Tanks 8,032 

Septic tanks/sq. mi. 0.14 



Census 
Division 


Area 
Sq. Mi. 


Dwellings on Septic Tanks 


total 


Septic tanks 
per sq. mi . 


permanent 


temporary 


Black River 

Matheson 

Fauquier 

Glackmeyer 

Ken drey 

Kingham 

Mount joy 

Playfair 

Shackleton 

Machin 

Tisdale 

Whitney 

Unorganized 

Indian 

Reserves 

Cochrane 

Hearst 

Iroquois 

Falls 

Kapuskasing 
Smooth Rock 
Falls 
Timmins 

Distribut 
*Estimated 
Estimated 


289.34 

87.74 
174.51 

77.00 

35.84 

32.36 

40.74 

165.00 
32.10 
33.96 
55,139.46 

167.33 
1.75 
1.66 

266.48 
32.40 

1.76 
4.74 

on of cott( 
)ermanent p( 
;ummer popul 


540 
160 
150 
100 

475 
95 

210 
195 
215 
2925 

190 
175 
40 

300 
395 

0 

120 

iges by census d' 
>pul ation on sep- 
ation on septic 


vision not knowr 

,ic tanks 

tanks 31 ,368 
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DUFFERN 



Population 21 ,200 

Estimated population on S.T.. 11.076 

Area(sq. mi . ) 575.13 

Total Septic Tanks 3,700 

Septic tanks/sq. mi..,. 6.43 



Census 
Division 


Area 
Sq. Mi. 


Dwellings on Septic Tanks 


total 


Septic tanks 
per sq. mi . 


permanent 


temporary 


Amaranth 
Garafaxa E. 
Luther E. 
Milancthon 
Mono 
Mulmur 
Orangeville 
Grand Valley 
Shelburne 


102.62 
65.12 
62.06 
120.76 
109.07 
111.40 
2.45 
0.54 
1.11 


385 
295 
215 
610 
725 
455 
100 
300 
50 


10 
21 
2 

65 
163 
304 

5 


395 
316 
217 
675 
888 
759 
100 
300 
50 


3.85 
4.85 
3.49 
5.59 

'8.14 
6.81 

40.82 
555.55 

45.04 



DUNDAS 



. Population 17,457 

ML Estimated population on S.T.. .12,919 

m Area(sq. mi.) 393.47 

^ Total Septic Tanks 3,809 

Septic tanks/sq. mi 9.68 



Census 
Division 



Matilda 
Mountain 
Williamsburg 
Winchester 

ChestervilH 
Iroquois 
Morrisburgh 
Winchester 



Area 
Sq. Mi 



100.76 


825 


96.17 


665 


95.23 


835 


95.17 


750 


0.77 


245 


1 .99 


5 


2.42 


5 


0.96 


445 



Dwellings on Septic Tanks 



permanent 



temporary 



13 
21 



total 



Septic tanks 
per sq. mi . 



838 


8.32 


665 


6.91 


856 


8.99 


750 


7.88 


245 


318.18 


5 


2.51 


5 


2,07 


445 


4.63 



ELGIN 



57 Population 66,608 

19 Estimated population on S.T..36,320 

47 I Area(sq. mi.) 725.81 

09| Total Septic Tanks 10,937 

681 Septic tanks/sq. mi 15.07 



Census 
Di vi sion 



Aldborough 
Bayham 
Dorchester 
Dunwich 
Mai abide 
Southwold 
Yarmouth 
St. Thomas 
Aylmer 
Belmont 
Dutton 
Port Burwill 
Port Stanley 
Rodney 
Springfield 
Vienna 
West Lome 



Area 
Sq. Mi 



123.37 
94.0 
50.79 
112.90 
101.56 
118.51 
109.49 
7.01 
1.69 
0.53 
0.79 
0.64 
1.23 
0.77 
0.61 
1.14 
0.78 



Dwellings on Septic Tanks 



permanent 



865 
1095 
430 
630 
1235 
1210 
2110 
375 
365 
225 
325 
220 
590 
370 
150 
115 
395 



temporary 



29 
4 

41 
143 
10 
5 



total 



894 
1099 
430 
671 
1378 
1220 
2115 
375 
365 
225 
325 
220 
590 
370 
150 
115 
395 



Septic tanks 
per sq. mi . 



7.25 
11 .69 
8.46 
5.94 
13.57 
10.29 
19.32 
53.49 
215.98 
424.52 
411.39 
343.75 
479.67 
480.52 
245.90 
100.88 
506.41 
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ESSEX 



Population 306,399 

Estimated population on S.T... 120,963 

Area(sq. mi.) 718.97 

Total Septic Tanks 37,487 

Septic tanks/sq. mi 52.14 



Census 
Di vi sion 



Anderdon 

Colchester 

Colchester 

Gosfield N. 

Gosfield S. 

Maidestone 

Maiden 

Mersea 

Pelee 

Rochester 

Sandwich S. 

Sandwich W. 

Tilbury N. 

Tilbury W. 

Windsor 

Amherstburg 

Belle River 

Essex 

Harrow 

Kingsville 

Leamington 

Tecumseh 

St. Clair 

Beach 



Area 
Sq. Mi 



37.37 
52.51 
55.57 
45.21 
47.61 
70.08 
33.93 
98.97 
16.61 
53.45 
42.92 
25.33 
42.84 
36.93 
46.24 
1.27 
0.90 
1.93 
1 .00 
1.65 
3.14 
2.30 

1.21 



Dwellings on Septic Tanks 



permanent 



960 
770 
1350 
960 
1745 
1980 
815 
2500 
105 
935 
1170 
3010 
655 
455 
11050 
40 
725 
1020 
525 
800 
1380 
1325 

495 



temporary 



10 

801 

376 

317 
445 
170 
205 



393 



total 



970 

770 
2151 

960 
2121 
1980 
1132. 
2945 

275 
1140 
1170 
3010 
1048 

455 
11050 
40 

725 
1020 

525 

800 
1380 
1325 

495 



Septic tanks 
per sq. mi . 



24.96 
14.66 
38.71 
21.23 
44.55 
28.25 
33.36 
29.76 
16.56 
21.33 
27.26 
118.83 
24.46 
12.32 
238.97 
31.50 
805.56 
528.50 
525.00 
484.85 
439.49 
576.09 

409.09 



FRONTENAC 



Population '^^^ 

^Estimated population on S.T.. 28,880 

Area(sq. mi.) 1474 81 

Total Septic Tanks 12,8Ub 

Septic tanks/sq. mi 8.68 



Census 
Division 



Barne 
Bedford 
Clarendon & 
Miller 
Hinchin- 
brooke 
Howe Island 
Kermebec 
Kingston 
Loughboroug 

Olden 

Oso 

Palmerston 
Pittsburgh 
Portland 
Storrington 
Wolfe Island 
Kingston 



Area 
Sq. Mi 



83.51 
116.22 



* Permanen 



Estimate 



169.85 

110.67 
13.70 
114.23 
80.93 
I 83.92 

103.86 
72.23 
205.37 
80.62 
84.77 
91.69 
52.27 
10.97 



Dwellings on Septic Tanks 



permanent 



160 


663 


175 


879 


130 


349 


295 


238 


40 


119 


240 


288 


2315 


39 


665 


396 


210 


110 


380 


151 


120 


1310 


173 


965 


194 


640 


619 


315 


225 


405 





temporary 



■ : population on Septic tanks 



Summer population on Septic 



tanks ....44,2 



total 



823 
1054 

479 

533 
159 
528 
2354 
1061 
320 
380 
271 
1483 
1159 
1259 
540 
405 



Septic tanks 
per sq. mi . 



9.85 
9.07 

2.82 

4.82 
11.61 
4.62 
29,08 
12.64 
3.08 
5.26 
1.32 
18.39 
13.67 
13.73 
10.33 
36.92 



9 



GLENGARRY 



Population 18,480 

Estimated population on S.T.. 15,080 

Area(sq. mi.). 481.29 

Total Septic Tanks 2,852 

Septic tanks/sq. mi 10.08 



Census 
Di vi sion 



Charlotten- 

burgh 

Kenyon 

Lancaster 

Locheil 

Alexandria 

Lancaster 

Maxvllle 



Area 
Sq. 



137.38 
126.08 
96.71 
118.79 
1.10 
0.25 
0.98 



Dwellings on Septic Tanks 



permanent 



1405 
705 
760 
780 
50 
175 
245 



temporary 



89 
129 
455 

59 



total 



1494 
834 

1215 
839 
50 
175 
245 



Septic tanks 
per sq. mi . 



10.87 
6.61 
12.52 
7.06 
45.45 
700.00 
250.00 
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GRENVILLE 



Population 24,316 

Estimated population on S.T..14,294 

Area(sq. mi.) 461.59 

Total Septic Tanks 4,615 

Septic tanks/sq. mi. 10.00 



Census 
Di vi sion 



Area 
Sq. Mi 



Dwellings on Septic Tanks 



permanent 



temporary 



total 



Septic tanks 
per sq. mi . 



Augusta 
Edwardsburgh 
Gower S. 
Oxford in 
Rideau 
Wol ford 
Kemptville 
Prescott 
Cardinal 
Murickville 



121.54 
119.06 
34.29 

100.42 
81 .54 
0.68 
1 .56 
0.91 
1.59 



1535 
1060 
195 

720 
315 
50 
20 
15 
295 



86 
151 



112 
61 



1621 
1211 
195 

832 
376 
50 
20 
15 
295 



13.34 
10.17 
5.69 

8.29 
4.61 
73.53 
12.82 
16.48 
185.53 



GREY 



> 



Population 66,403 

Estimated population on s .T.- -^^'^^-^ 

Area(sq. mi.) 1739.07 

Total Septic Tanks 15,590 

Septic tanks/sq. mi.. 3.96 



Census 
Di vi sion 



Area 
Sq. Mi. 



Dwellings on Septic Tanks 



permanent 



temporary 



total 



Septic tanks 
per sq. mi. 



Artimesia 

Bentinck 

Coll ingwood 

Derby 

Egremont 

Euphrasia 

Glinelg 

Holland 

Keppel 

Norman by 

Osprey 

Proton 

St. Vincent 

Sarawak 

Sullivan 

Sydenham 

Owen Sound 

Durham 

Hanover 

Meaford 

Thorn bury 

Chatsworth 

Dundalk 

Flesherton 

Markdale 

Neustadt 

Shallow 

Lake 



106.24 
120.34 
108.52 
64.64 
116.74 
117.98 
108.61 
110.84 
150.45 
109.49 
113.55 
130.00 
103.66 
16.86 
118.60 
119.77 
9.44 
1.77 
1.62 
2.73 
1.42 
0.35 
0.75 
1 .33 
1.46 
0.96 

0.65 



525 
680 
665 
600 
550 
455 
350 
590 
605 
650 
480 
450 
465 
455 
525 
620 
325 
420 
40 
465 
195 
140 
405 
190 
150 
200 

135 



237 
306 
300 
270 
248 
205 
157 
266 
272 
293 
216 
203 
210 
205 
236 
281 



52 
127 
96 
21 
35 

34 



762 
986 
965 
870 
798 
660 
507 
856 
877 
943 
696 
653 
675 
660 
761 
901 
325 
420 
92 
592 
291 
161 
440 
190 
184 
200 

135 



7.17 
8.19 
8.89 
13.46 
6.83 
5.59 
4.67 
7.72 
5.83 
8.61 
6.13 
5.02 
6.51 
39.16 
6.41 
7.52 
34.43 
237.29 
56.79 
216.84 
204.93 
460.00 
586.67 
142.85 
126.02 
208.33 

207.69 



*Estimated 
Estimate 



permanent 
3f summer p 



)opulation on sept 

3pulation on sep 



ic tanks 
ic tanks • 
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HALDIMAND 



Population 32 ,673 

Estimated population on S.T«19,593 

Area(sq. mi.) 484.19 

Total Septic Tanks 7,760 

Septic tanks/sq. mi 16.03 



Census 
Di vi sion 



Canborough 
Cayuga N. 
Cayuga S. 
Dunn 
Moul ton 
Oneida 
Rainham 
Senica 
Sherbrooke 
Walpole 
Indian 
Reserves 
Caledonia 
Dunnville 
Cayuga 
Hagersville 
Jarvis 



Area 
Sq. Mi. 



34.59 
55.21 
22.32 
26.26 
45.61 
52.61 
42.36 
67.44 
8.77 
109.73 

13.46 
1.26 
1.73 
1.15 
0.87 
0.82 



Dwellings on Septic Tanks 



permanent 



305 
435 
190 
345 
760 
415 
610 
625 
115 
1070 

155 
60 
60 
190 
140 
10 



temporary 



30 
134 
338 

87 
3 

840 

30 
813 



total 


Septic tanks 




per sq. mi . 


305 


8.82 




8.42 




14 51 


uoo 


26.00 


0"+ / 


18.57 


t 1 o 


7.95 


1450 


34.23 


CO c 
OLD 


J , LI 


145 


16.53 


1883 


17.16 


155 


11.51 


60 


47.62 


60 


34.68 


190 


165.22 


140 


160.92 


10 


12.20 



13 



HALIBURTON 



Population 9,081 

* Estimated population on S.T.-- 8,462 

Area(sq. mi . ) 1609.56 

Total Septic Tanks 11,490 

Septic tanks/sq. mi.. 7.14 



Census 
Di vi sion 



Area 
Sq. Mi 



Anson, Hinddn 

Minden 
Bicroft I.D. 
Cardiff 
Dysart et al| 
Glamorgan 
Lutterworth 
Monmouth 
Sherborne, 
etc. 
Snowdon 
Stanhope 



196.59 

11.83 
94.11 
581.46 
79.62 
66.61 
86.34 

352.27 
80.73 
60.00 



Dwellings on Septic Tanks 



permanent 



635 

20 
125 
915 
150 
125 
180 

95 
130 
250 



temporary 



1439 

704 

2233 
758 
817 
287 

839 
310 
1478 



total 



2074 

849 

3148 
908 
942 
467 

934 
440 
1728 



Septic tanks 
per sq. mi . 



10.55 

8.01 

5.41 
11.40 

14.14 
5.41 

2.65 
5.45 
25.80 



* PERMANENT population 



ESTIMATEEi SUMMER population on septi 



on Septic tanks 



c tanks 



,39,748 
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HALTON 



Population 190,469 

Estimated population on S.T.. • 42,972 

Area(sq. mi . ) 380.46 

Total Septic Tanks 11 ,681 

Septic tanks/sq. mi 30.71 



Census 
Di vi sion 



Esquesing 

Nassagawega 
Acton 

Burlington 
Georgetown 
Milton 
Oakville 



Area 
Sq. Mi. 



Dwellings on Septic Tanks 



permanent 



temporary 



total 



103.48 
73.04 
1.89 
84.18 
4.82 
4.60 
108.45 



2440 

895 
30 
4350 
155 
65 
3720 



14 
12 



2454 
907 
30 
4350 
155 
65 
3720 



Septic tanks 
per sq. mi . 



23.71 
12.42 
15.87 
51.67 
32.16 
14.13 
34.30 



KENORA 



Population 53,230 

^Estimated population on S.T.-.18,330 

Area(sq. mi . ) 153220 

Total Septic Tanks 15,461 

Septic tanks/sq. ml 0 



Census 
Division 



Area 
Sq. Mi 



Balmerton 
Barclay 
Ear Falls 
Ignace 
Jaffray & 
Mel ick 
Machin 
Red Lake 
Sioux Narro\[^s 
Unorganized 1 
Indian 
Reserves 
Dryden 
Keewatin 
Kenora 
Sioux 
Lookout 



83.21 
19.28 
5.39 
28.53 

83.26 
102.02 
44.17 
32.13 
52,212.74 

592.75 
6.51 
3.04 
5.92 

1.05 



Dwellings on Septic Tanks 



permanent 



55 
270 
175 
195 

795 
285 
450 
110 
2105 

1605 
75 
615 
735 

60 



temporary 



total 



793T 



T576T 



Septic tanks 
per sq. mi . 



No breakdo|rt/n of cottages by census d 
*Estimate bf permanenit population on 



Estimate of summer population on septic tanks 



ivision 
septic tanks 



.35,732 



16 



KENT 



Population 101 ,118 

Estimated population on S.T.. 66,449 

Area(sq. mi.) 962.85 

Total Septic Tanks 20,821 

Septic tanks/sq. mi 21.62 



Census 
Division 



Area 
Sq. Hi 



Dwellings on Septic Tanks 



permanent 



temporary 



total 



Septic tanks 
per sq. mi . 



Camden 
Chatham 
Dover 
Harwick 
Howard 
Orford 
Raleigh 
Romney 
Tilbury E. 
Zone 
Indian 
Reserves 
Chatham{C) 
Blenheim 
Bothwell 
Dresden 
Ridgetown 
Tilbury 
Wal laceburg 
Erieau 
Erie Beach 
Highgate 
Thamesvil le 
Wheat! ey 



67.33 
137.94 
109.34 
156.03 
95.72 
80.43 
113.40 
42.88 
88.82 
43.97 

4.92 
8.53 
1.19 
0.90 
1.14 
1.58 
1 .98 
4.03 
0.30 
0.11 
0.93 
0.78 
0.60 



750 
1975 
1235 
1930 
780 
455 
1580 
470 
820 
300 

70 
2200 
1060 
285 
715 
945 
615 
2080 
165 
65 

370 
450 



11 

126 
835 
88 
4 
38 
100 
2 



142 



750 
1986 
1361 
2765 
868 
459 
1618 
570 
822 
300 

212 
2200 
1060 
285 
715 
945 
615 
2080 
165 
65 

370 
450 



11.14 
14.27 
12.45 
17.72 
9.07 
5.70 
14.26 
13.29 
9.25 
6.82 

43.09 
257.91 
890.75 
316.66 
627.19 
598.10 
310.60 
516.13 
550.00 
590.90 

474.36 
750.00 
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HASTINGS 



Population 99,393 

* Estimated population on S.T...41,672 

Area(sq. mi.) 2303.8; 

Total Septic Tanks 15,468| 

Septic tanks/sq. mi 6.7C 



Census 
Division 



Area 
Sq. Mi 



Dwellings on Septic Tanks 



permanent 



temporary 



total 



Septic tanks 
per sq. mi . 



Bangor 9 
McClure & 
Wicklow 
Carlow 

Dunganon 

Elzevir & 

Grimsthorpe 

Faraday 

Herschel 

Hungerford 

Huntingdon 

Limerick 

Ma doc 

Marmora & 

Lake 

Mayo 

Monteagle 
Rawdon 
Sidney 
Thurlow 
Tudor & 
Cashel 
Tyendinaga 
Wollaston 
Indian 
Reserves 
Belleville 
Deseronto 
Trenton 
Bancroft 
Deloro 
Frankford 
Madoc 
Marmora 
Stirl ing 
Tweed 



217.28 
74.38 

87.69 

212.07 
85.50 
80.84 

153.15 
85,32 
78.26 

110.36 

215.43 
77.42 
83.04 
107.76 
108.17 
81.78 

174.79 
121.67 
84.11 

37.67 
9.28 
0.70 
3.96 
7.48 
0.49 
1.26 
1.00 
0.82 
1.41 
0.73 



230 
95 

255 

190 

375 
175 
635 
410 
80 
425 

375 
85 
270 
535 
2075 
1535 

145 
650 
180 

220 
665 
510 
370 
460 
20 
210 
175 
460 
45 
40 



^ Estimated permanent population on Septic tanks 



Estimated 



756 

59 

64 

47 
300 
417 
236 
254 
130 

15 

426 
34 
0 
51 

308 
24 

200 
43 
209 



Summper po{julation on Septi 



986 

154 

319 

237 
675 
592 
871 
664 
210 
440 

801 
119 
270 
586 
2383 
1559 

345 
693 
389 

220 
665 
510 
370 
460 
20 
210 
175 
460 
45 
40 



c tanks. 



.54,189 



4.54 
2.07 
3.63 

1.11 
7.89 
7.32 
5.69 
7.78 
2.68 
3.98 

3.72 
1.54 
3.25 
5.44 
22.03 
19.06 

1.97 
5.70 
4.62 

5.84 
71.66 
728.57 
93.43 
61.49 
40.81 
166.67 
175.00 
560.97 
31.91 
54.79 



HURON 



Population 52,951 

Estimated population on S.T. 33,914 

Area(sq. mi.) 1313.80 

Total Septic Tanks 12,198 

Septic tanks/sq. mi 9.28 



Census 
Division 



Area 



Dwellings on Septic Tanks 



Sq. Mi. 


permanent 


103.78 


430 


55.73 


335 


87.00 


525 


103.85 


495 


85.86 


515 


116.92 


830 


83.93 


455 


85.24 


385 


88.51 


455 


73.11 


410 


93.10 


740 


66 46 


580 


56 52 


385 


68.87 


440 


67.21 


290 


66.16 


330 


1.59 


60 


1.88 


450 


2.49 


65 


0.93 


350 


0.94 


30 


1.12 


190 


0.96 


300 


0.86 


300 


0.38 


300 


0.40 


260 



temporary 



total 



Septic tanks 
per sq. mi . 



Ashfield 
Col borne 
Goderich 
Grey 
Hay 

Howie k 
Hullett 
McKillop 
Morris 
Stanley 
Stephen 
Tuckersmith 
Turnberry 
Usborne 
Wawanosh 
Wawanosh 
Clinton 
Exeter 
Goderich 
Seaforth 
Wingham 
Bayf i el d 
Blyth 
Brussels 
Hensal 1 
Zurich 



E. 
W. 



506 
210 
362 
6 

490 
12 



5 

535 
140 
0 
9 
0 
8 
3 
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936 
545 
887 
501 
1005 
842 
455 
385 
460 
945 
880 
580 
394 
440 
298 
333 

60 
450 

65 
350 

30 
190 
300 
300 
330 
260 



9.02 
9.78 
10.20 
4.82 
11.71 
7.20 
5.42 
4.52 
5.20 
12.93 
9.45 
8.73 
6.97 
6.39 
4.43 
5.03 
37.73 
239.36 
26.10 
376.34 
31.91 
169.64 
312.50 
348.83 
789.47 
650.00 



LAMBTON 



> 



Population 114,314^ 

Estimated population on S.T. 48,107 

Area(sq. mi.) 1157.01 

Total Septic Tanks 16,340 

Septic tanks/sq. mi. 14.12 



Census 
Division 



Area 
Sq. Mi 



Bosanquet 

Brooke 

Dawn 

Enmiskillen 
Euphemia 
Moore 
Plympton 
Sarnia 
Sombra 
Warwick 
Indian 
Reserves 
Sarnia 
Forest 
Petrol ia 
Al vinston 
Arkona 
Courtright 
Grand Bond 
Oil Springs 
Pourt EdwartI 
Thedford 
Watford 
Wyoming 



118.76 
118.86 
107.97 
130.69 

63.75 
116.45 
123.25 

56.55 
115.57 
113.54 

63.98 
12.65 
1.46 
4.22 
0.82 
0.77 
0.39 
0.70 
2.95 
1.36 
0.77 
0.62 
0.93 



Dwellings on Septic Tanks 



permanent 



875 
575 
525 
765 
400 
1170 
1025 
2615 
1185 
650 

500 
440 
785 
295 
270 
165 
190 
255 
175 

220 
445 
390 



temporary 



1528 



128 
422 
166 
181 



total 



o /I no 

2403 


90 9'^ 

£.U . CO 


57b 






d 86 


/bo 




4UU 


6 27 


T ono 
1 d^O 


n 15 


1447 


11.74 


2781 


49.18 


1 ODD 


11 82 
i 1 • 


bbU 


^ 72 


500 


7.81 


440 


34.78 


785 


537.67 


295 


69.90 


270 


329.27 


165 


214.28 


190 


487.18 


255 


364.29 


175 


59.32 


220 


285.71 


445 


717.74 


390 


419.35 



Septic tanks 
per sq. mi . 
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LANARK 



Population il'lil 

★ Estimated population on s.T.- • • '^'^^^ 

Area(sq. mi.) 1182.94 

Total Septic Tanks 7,937 

Septic tanks/sq. mi 6.71 



Census 
Division 



Bathurst 

Beckwith 

Burgess N. 

Dalhousie & 

North Sher- 

brooke 

Darling 

Drummond 

Elmsley N. 

Lanark 

Lavant 

Montague 

Pakenham 

Ramsey 

Sherbrooke 

S. 

Almonte 
Carleton 
Place 
Perth 

Smiths Fal 
Lanark 



* Estimatei permanent 



Estimate 



i Summer poulation on sept 



Area 
Sq. Mi 



97.08 
94.59 
58.30 



121.83 

98.32 
94.30 
50.08 
98.38 
90.63 

109.97 
99.61 

100.81 

58.71 
1.68 

1.96 
2.16 
2.60 
1.93 



Dwellings on Septic Tanks 



permanent 



490 
490 
140 



265 
80 
400 
415 
225 
55 
650 
345 
505 

140 
90 

155 
50 
50 

265 



po pulation on S(?ptic tanks 



temporary 



183 
524 
535 



227 
214 
454 
234 
117 
90 
54 
29 
103 

363 



total 



c tanks. 



21 



673 
1014 
675 



492 
294 
854 
649 
342 
145 
704 
374 
608 

503 
90 

155 
50 
50 

265 



.27,352 



Septic tanks 
per sq. mi . 



6.93 
10.71 
11.58 



4.04 
2.99 
9.05 
12.96 
3.48 
1.60 
6.40 
3.75 
6.03 

8.57 
53.57 

79.01 
23.15 
19.23 
137.30 



LEEDS 



> 



Population 50,093 

^Estimated population on S.T...25,273 

Area(sq. mi . ) 847.33 

Total Septic Tanks 11 ,002 

Septic tanks/sq. mi 12.98 



Census 
Division 



Area 
Sq. Mi 



Dwellings on Septic Tanks 



Bastard & 
Burgess S. 
Crosby N. 
Crosby S. 
Elizabeth- 
town 

Elmsley S. 
Escott(fron|t) 
Kitley 
Leeds & 
Landsdowne 
(front) 
Leeds & 
Landsdowne 
(rear) 

Yonge(fronl[) 
Yonge 
Escott 
(rear) 
Brockville 
Gananoque 
Athens 
Newboro 
Westport 



102.90 
73.28 
67.54 

128.43 
38.00 
43.71 
87.45 



111.39 



82.78 
50.74 



47.54 
7.97 
2.74 
0.62 
1.51 
0.73 



Estimated permanent 



Estimate 



of summer population on septic tanks 



permanent 



655 
170 
405 

545 
430 
280 
495 



975 



565 
445 



250 
525 

75 
345 

80 
205 



temporary 



234 
421 
499 

236 
653 
211 
11 



551 



582 
159 



population on septic tanks 



total 



889 
591 
904 

1781 
1083 
491 
506 



1526 



1147 
604 



250 
525 

75 
345 

80 
205 



.37,347 



Septic tanks 
per sq. mi . 

8.64 

8.0G 
13.40 

13.87 
28.50 
11.23 
5.78 



13.70 



13,85 
11.90 



5.?6 
55.37 

27,37 
514,92 

52.93 
280,82 
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Census 
Division 



Ado Iphus town 

Amherst Island 

Camden E. 

Denbigh, Abinger 
Ashby 

Ernestown 

Fredericksburgh 
N. 

Fredericksburgh 
S. 

Kaladar,Anglesea 
Effingham 

Richmond 

Sheffield 

Napanee 

Bath 

Newburgh 



Area 
Sq. Mi. 



19.49 
26.05 
136.81 

244.29 
102.49 

39.36 

34.49 

269.78 
81.24 

131. 6C 
1.62 
3.61 
5.9/ 



LENNOX & ADDINGTON 

^Population 20,000 

Estimated population on S.T.. 14,670 

Area(sq. mi.) 1096.80 

Total Septic Tanks 6,764 

Septic tanks/sq. mi 6.17 



Dwellings on Septic Tanks 



permanent 



165 
115 

910 

170 
1495 

655 

290 

405 
675 
335 
170 
225 
180 



temporary 



* Estimate of permanent population on sei)tic tanks 



Estimate of summer population on septic tanks 24,280 



44 
54 
102 

28 
84 

92 

49 

270 
32 
219 



total 



209 
169 
1012 

198 
1579 

747 

339 

675 
707 
554 
170 
225 
180 



Septic tanks 
per sq. mi . 



10.72 
6.49 
7.40 

0.81 
15.40 

18.93 

9.83 

2.50 
8.70 
4.20 
104.94 
62.33 
30.15 
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MANITOULIN „ , ^. 

Population _ .10,931 

Jimated population* on' 's*.T.lo',522 
a(sq. mi.) 1420.48 
al Septic Tanks 2835 

Septic tanks/sq. mi 1.99 



Census 
D1 vision 


Area 
Sq. Mi. 


Dwellings on 


Septic Tanks 


total 


oeptic tanks 

oer <?n mi 


permanent 


temporary 




^ssiginack 


79.43 


265 


(no data) 


265 


[-'^ ' -> , Mil. 

3.33 


parrie Is . 


30.04 


25 




25 


0.83 


Billings 


82.47 


130 




130 


i . Do 


Burpee 


nr'r • OO 


/U 




70 


1.56 


Carnarvnn 

>-'Wi iiui Vv/ll 


0 / . / O 


on A 




290 


5.00 


Cockburn T<; 


fid 

• u*T . ou 






— 




Gordon 


/D,/c. 


1 or 
105 




105 




1.39 


Howl and 


102.22 


200 




200 


1.96 


Rutherford 8 












ucur ye is. 


1 <i .00 


125 




125 


10.4 


Sandfield 


36.22 


50 




50 


13.9 


Tehkummah 


47.71 


140 




140 


2.93 


Unorganized 


573.98 


275 




275 


0.48 


Indian 












Reserves 


210.77 


495 




495 


2.35 


Gore Bay 


1 .93 


275 




275 


142.48 


Little 












Current 


1.13 


390 




390 


345.13 


■J 


No rec 


ord of cottages 


by Census Divisii 


Dn 










!4 







MIDDLESEX 



Population 282,014 

Estimated population on S.T. 62,467 

Area(sq. mi.) 1297.84 

Total Septic Tanks... = 18,940 

Septic tanks/sq. mi 14.59 



Census 
Division 



Area 
Sq. Mi 



Adelaide 
Biddulph 
Curadoc 
Deleware 
Dorchester 
Ekfrid 
Lobo 
London 
Mc Glllivra) 
Metcalfe 
Mosa 

Missouri W. 
Westminster 
Williams E. 
Williams W. 
Indian 
Reserves 
London 
Parkhill 
Strathroy 
Ailsa Craig 
Glencoe 
Lucan 
Newbury 
Wardsville 



70.89 
64.08 
99.51 
39.69 
85.98 
87.22 
75.79 
132.75 
108.84 
58.63 
77.07 
92.62 
87.45 
62.83 
57.43 

28.28 
61.95 
1.00 
3.32 
0.82 
0.87 
0.48 
0.60 
0.74 



Dwellings on Septic Tanks 



permanent 



460 
550 

1455 
505 

1670 
565 
965 

1645 
480 
220 
375 
895 

1640 
260 
240 

335 
4550 
385 
525 
205 
510 
205 
120 
135 



temporary 



17 
2 
21 

1 



total 



460 
550 

1455 
505 

1674 
565 
965 

1662 
480 
222 
375 
916 

1640 
260 
241 

335 
4550 
385 
525 
205 
510 
205 
120 
135 



Septic tanks 
per sq. mi . 



6.49 
8.58 
14.62 
13.05 
19.47 
6.48 
12.73 
12.52 
4.41 
3.78 
4.86 
9.89 
18.75 
4.14 
4.20 

11.85 
73.45 
385.0 
158.13 
250.0 
586.21 
427.08 
200.0 
182.43 



/ 




1 
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MUSKOKA 



Population 31,938 

imated population on S.T.. 24,483* 

a(sq. mi . ) 1558.43 

tal Septic Tanks 26,103 

Septic tanks/sq. mi 16.75 




Census 
Di vi sion 



Area 
Sq. Mi 



Dwellings on Septic Tanks 



permanent 



temporary 



total 



Septic tanks 
per sq. mi . 



Georgian Bay 
Lake of Bays 
Muskoka Lakels 
Indian 
Reserves 
Bracebridge 
Gravenhurst 
Huntsville 



234.59 
270.00 
320.77 

16.07 
244.05 
202.32 
270.63 



600 
580 
1330 

50 
1345 
1410 
2170 



3268 
2379 
8616 



1554 
1163 
1638 



* permanent 



3868 


16.49 


2959 


10.96 


9946 


31.00 


50 


3.11 


2899 


11.88 


2573 


12.72 


3808 


14.07 



population 



on septic tanks 



estimated summer population on septic tanks 



.85,380 
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NIAGARA - REGIONAL MUNICIPALITY 



Population , 347,328 

Estimated population on S.T.. 82,182 

Area(sq. mi , ) 714.6! 

Total Septic Tanks 25,496 

Septic tanks/sq. mi 35.68 



Census 
Division 



Lincoln W. 
Wainfleet 
Niagara Falls 
Port Col borne 
St. Catherines 
Wei land 
Fort Erie 
Grimsby 
Lincoln 
Niagara on 
the Lake 
Pel ham 
Thorold 



Area 
Sq. Mi 



147.85 
83.94 
81.86 
47.42 
36.46 
31.28 
64.98 
26.30 
63.10 

50.62 
48.08 
32.72 



Dwellings on Septic Tanks 



permanent 



:empora ry 



1800 
1440 
1220 
2135 
1460 
1245 
3545 
2075 
2805 

2680 
2720 
805 



total 



803 
11 

428 
45 
1 

106 
17 
53 

86 
16 



1800 

2243 

1231 

2563 

1505 

1246 

3651 

2092 

2858 

2766 
2736 
805 



Septic tanks 
per sq. mi . 



12.17 
26.72 
15.04 
54.05 
41.28 
39.83 
56.19 
79.54 
45.29 

54.64 
56.90 
24.60 



11 



NIPPISSING TERR. DISTRICT 



Census 
Division 



Airy 
Bonfield 
Caldwell 
Calvin 
Cameron 
Chisholm 
Ferris E. 
Field 
Mattawan 
Papineau 
Springer 
Tema garni 
Unorganized 
Indian 
Reserves 
North Bay 
Bonfield 
Cache Bay 
Mattawa 
Sturgeon 
Falls 



Area 
Sq. Mi. 



73.39 
78.30 
53.12 
54.97 
147.00 
77.94 
64.70 
42.17 
78.49 
78.68 
54.21 
123.88 
5,956.63 

24.45 
108.44 
1.00 
l.OC 
1.42 

2.2^ 



* Estimatep permanent 
Estimated Summer pobul 



Population 78,867 

* EMimated population on S.T.. .26,074 

JpraCsq. mi.) 7022.04 

Wtal Septic Tanks 9,826 

Septic tanks/sq. mi 1 .40 



Dwellings on 



permanent 



Septic Tanks 



240 
215 
350 
120 

40 
215 
575 
225 

30 
165 
450 
315 
1235 

60 
1390 
160 
165 
465 

225 



population on 
ation on Sept 



Sspt 



temporary 



23 

no 

18 
0 
69 
316 



29 



ic tanks 
ic tanks 



total 



263 
325 
350 
138 

40 
284 
891 
225 

30 
194 
450 
315 
1235 

60 
1390 
160 

165 
465 

225 



.38,584 



Septic tanks 
per sq. mi . 

3.58 
3.00 
6.59 
2.51 
0.27 
3.64 
13.77 
5.34 
0.38 
2.46 
8.31 
2.56 
0.21 

2.45 
12.82 
160.00 
165.00 
327.46 

100.44 
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NORFOLK 



Census 
Division 



:harlottevill 

Houghton 

^iddleton 

Townsend 

Wal singham N 

Walsingham S 

Windham 

Woodhouse 

Delhi 

Port Dover 
Simcoe 
Waterford 
Port Rowan 



Area 
Sq. Mi 



95.80 
54.44 
72.97 
103.44 
65.81 
80.12 
106.46 
54.35 
1.21 
1.58 
3.56 
1.00 
1.14 



Population 54,099 

Estimated population on S.T.. 34,711 

Area(sq. mi . ) 641 .88 

Total Septic Tanks .12,237 

Septic tanks/sq. mi 19.06 



Dwellings on Septic Tanks 



permanent 



temporary 



1660 
625 

1215 

1530 
785 
690 

1625 
930 
40 
275 
270 
495 
280 



697 
8 

2 

846 
264 



total 



Septic tanks 
per sq. mi . 



2357 


24.60 


633 


11.63 


1215 


16.65 


1532 


14.81 


785 


n.93 


1536 


19.17 


1625 


15.26 


1194 


21.97 


40 


33.05 


275 


174.05 


270 


75.84 


495 


495.00 


280 


245.61 
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NORTHUMBERLAND 



Census 


Area 


Division 


Sq. Mi. 


Al nw1 ck 


C.0 . 0 I 


Bri ahton 


fin 1 p 


Cramahe 


1 u . oL 


^al dimand 

■ f I III IVA i i V4 




Hami 1 ton 

• 1 Vf» lilt 1 v/ i 1 


in? rid. 


Monaahan S 


"^n ZL7 
OU. H/ 


Murray 

Percy 


81 .94 


84.16 


Seymour 


110.10 


Indian 




Reserves 


5.68 


Campbell ford 


1.16 


Cobourg 


4.51 


Brighton 


4.74 


Col borne 


2.02 


Hastings 


0.91 



Population 48,162 

^imated population on S.VW'si ,'547 

JF^(sq• mi.) 737.40 

^tal Septic Tanks 12 500 

Septic tanks/sq. mi * I6.95 



Dwellings on Septic Tanks 



permanent 



225 
725 
640 
840 

1950 
250 

1530 
605 
900 

60 
65 
245 
630 
280 
300 



temporary 



total 



503 
289 
198 
61 
684 
296 
161 
179 
884 



728 
1014 

838 

901 
2634 

546 
1691 

784 
1484 

60 
65 
245 
630 
280 
300 



Septic tanks 
per sq. mi . 



27.39 
12.65 
10.98 

7.14 
25.31 
17.90 
20.63 

9.31 
13.48 

10.56 
56.03 
54.32 
132.91 
138.61 
329.67 
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ONTARIO 



Census 
Division 

Brock 
Mara 

Pickering 

Rama 

Reach 

Scott 

Scugog 

Thorah 

Uxbridge 

Whitby E 

Indian 

Reserve 

Oshawa 

Ajax 

Uxbridge 

(Whitby 

3eaverton 

Cannington 

dickering 

Port Perry 



Area 
Sq. Mi 

107.94 
99.26 

109.89 
61.72 

101.23 
73.13 
16.19 
51.07 
81 .74 
35.11 

5.67 
21 .26 
4.47 
r.'';4 
55.21 
1 .50 
0.85 
0.38 
0.94 



Population . _ J95 257 

Estimated population on *S.T..* 56 '735 

Area(sq. mi . ) . _ 332 gg 

Total Septic Tanks ,[[[ 19 188 

Septic tanks/sq. mi'.] .\' * ] ] * " 22 95 



Dwellings on Septic Tanks 



permanent 



950 
895 



340 
1005 

645 
195 
435 
970 
870 

105 
845 
20 
75 
2240 
430 
395 
145 
885 



temporary 



total 



40 
1388 
136 
785 
121 
133 
444 
456 

55 



Septic tanks 
per sq. mi . 



990 


9.17 


2283 


23.00 


4316 


3.93 


1125 


1,83 


1126 


11 .23 


778 


9.96 


639 


39.54 


891 


17.44 


1025 


12.54 


870 


25.50 


105 


18.52 


850 


39.90 


20 


1.47 


75 


^^9.29 


2240 


40.^,7 


430 


286.67 


395 


164.70 


145 


164.77 


885 


941 .49 
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OTTAWA-CARLETON 



Census 
Division 



Cumberland 

Fitzroy 
Gloucester 
Goul bourn 
Gower N. 
Huntley 
March 

Marlborough 

Nepean 

Osgoode 

Torbolton 

Ottawa 

Vanier 

Richmond 

Rockcliffe 

Park 

Stittsville 



* Estimated 



Area 
Sq. Mi. 



121.89 
99.03 

114.05 

104.33 
55.88 
99.31 
45.27 

101.13 
86.28 

146.90 
42.39 
42.53 
1.13 
2.34 

0.67 
1.37 



Pppulation 471 ,931 

*Mtimated population on S.T.. 59,223 

jpFea(sq. mi.) 1064.50 

~otal Septic Tanks 18,990 

Septic tanks/sq. mi 17.84 



Dwellings on Septic Tanks 
permanent | temporary 



1650 
680 

4695 
740 

1035 
620 
330 
310 

2055 

2000 
400 

1495 
80 
580 

120 
510 



permanent 



population on Se)tic tanks 



Estimated Summer popul 



Jtion on Septic 



51 
168 
0 
6 

113 
3 
46 

150 
0 

113 
1040 



:anks. 



total 



.65,000 



Septic tanks 
per sq. mi. 



1701 


13.96 


848 


8.56 


4695 


41 06 


746 


7.15 


1 148 




623 


6.27 


376 


8.30 


460 


4.54 


2055 


23.81 


2113 


14.38 


1440 


33.97 


1495 


35.15 


80 


70.79 


580 


247.86 


120 


179.10 


510 


372.26 



32 



OXFORD 



Census 
Division 



Blandford 
Blenheim 
Dereham 
Nissouri E. 
Norwich N. 
Norwich S. 
Oxford E. 
Oxford N. 
Oxford W. 
Zorra E. 
Zorra W. 
Woodstock 
Ingersol 
Tillsonburg 
Beachville 
Embro 
Norwich 
Tavistock 



Area 
Sq. Mi 



45.03 
107.75 
104.86 
77.11 
56.06 
58.27 
52.00 
35.35 
39.54 
93.65 
90.31 
9.43 
3.92 
3.24 
1.48 
2.30 
0.98 
0.92 



Population 80,349 

Estimated population on S.T..37,778 

Area(sq. mi . ) 782.20 

Total Septic Tanks 10,992 

Septic tanks/sq. mi 14.05 



Dwellings on Septic Tanks 



permanent 



385 
1295 
1405 
925 
630 
890 
570 
460 
775 
1120 
560 
180 
430 
210 
295 
200 
575 
5 



temporary 



6 

10 
66 



total 



391 
1305 
1405 
991 
630 
890 
570 
460 
775 
1120 
560 
180 
430 
210 
295 
200 
575 
5 



Septic tanks 
per sq. mi. 



8.68 
12.11 
13.40 
12.85 
11.24 
15.27 
10.96 
13.01 
19.60 
11.96 
6.20 
19.08 

109.69 
64.81 

199.32 
86.95 

586.73 
5.43 



PARRY SOUND 



Ropulation 30,244 

Atimated population on S.T...24,300 

JPrea(sq. mi . ) 3814.70 

•^Total Septic Tanks 16,098 

Septic tanks/sq. mi 4.22 



Census 
Division 



Armour 
Carl ing 
Chapman 
Christie 
Foley 
Hagerman 
Himsworth 
Himsworth 
Humphry 
Joly 
Machar 
McDougal 1 
McKellar 
McMurrich 
Ni pissing 
Perry 
Rye r son 
Strong 
Unorganizec 
Indian 
Reserves 
Kearney 
Parry Sounc 
Powassan 
Trout Creel 
Burks Falls 
Magnetawan 
Rosseau 
South Riveih 
Sundridge 



Area 
Sq. Mi. 



65.68 
93.32 
72.60 
78.60 
65.00 
73.76 
42.81 
87.69 
64.00 
77.28 
72.31 
61.36 
71.92 
66.72 
153.28 
75.00 
74.24 
61.24 
2304.60 



144.24 
0.68 
1.87 
1.21 
1.03 
1.20 
0.51 
0.77 
1.53 
0.85 



Dwellings on Septic Tanks 



permanent 



^Estimated permanent 



Estimated 



270 
145 

95 
110 
335 
115 
600 
315 
180 

20 
140 
560 
155 
145 
275 
310 
130 
255 
1255 

155 
100 
360 
55 
145 
290 
85 
90 
330 
275 



copulation on sejtic tanks 



Summer population on septi: tanks 



temporary 



363 
603 
224 
302 
402 
240 
108 
9 

735 
9 

253 
173 
364 
120 
327 
384 
147 
228 
3567 

245 



total 



633 

748 
319 
412 
737 
355 
708 
324 
915 
29 
393 
733 
519 
265 
602 
694 
277 
483 
4822 

400 
100 
360 
55 
145 
290 
85 
90 
330 
275 



53,620 



Septic tanks 
per sq. mi . 



9.63 
8.01 
4.39 
5.24 

11.34 
4.81 

16.54 
3.69 

14.29 
0.37 
5.43 

11.94 
7.22 
3.97 
3.93 
9.25 
3.73 
7.89 
2.09 

2.77 
147.05 
192.51 
45.45 
140.78 
241 .67 
166.67 
116.88 
215.69 
323.53 



3f 



PEEL 



Population 259,402 

Estimated population on S.T.. 46,368 

Area(sq. mi . ) 463,40 

Total Septic Tanks 12,954 

Septic tanks/sq. mi 27.95 



Census 
Division 



Area 
Sq. Mi 



Albion 
Caledon 
Chinquacous} 
Toronto Gor^ 
Brampton 
Mississauga 
Port Credit 

StreetsvilU 
Bolton 
Caledon E. 



89.22 
109.25 
121.28 
23.48 
9.08 
106.13 
1.05 
1.67 
1.59 
0.65 



Dwellings on Septic Tanks 



permanent 



1220 
1335 
2090 
290 
235 
6945 
65 
25 
35 
265 



temporary 



36 
183 
230 




Septic tanks 
per sq. mi . 



14.07 
13.89 
19.16 
12.35 
25.88 
65.43 
61.90 
14.97 
22.01 
407.69 



35 



PERTH 



JBopulation 62,973 
ptimated population on S.T. .29,550 
irea (sq. mi . ) 845.66 
Total Septic Tanks 8,644 

Septic tanks/sq. mi 10.22 



Census 
Di vi sion 



Area 
Sq. Mi 



Dwellings on Septic Tanks 



permanent 



1 '\ t/S V\ *V 4*4 

D 1 ansnarci 


7/1 ETC 
/4. 00 


4/0 


Downie 


76.81 


615 


Easthope N. 


68.32 


535 


Easthope S. 


37.70 


495 


El lice 


87.64 


760 


El ma 


106.31 


1010 


Fullarton 


64.87 


425 


Hibbert 


67.59 


405 


Logan 


86.81 


540 


Mormington 


78.90 


665 


Wallace 


79.29 


585 


Stratford 


7.85 


175 


Listowel 


1.69 


270 


Mitchell 


2.11 


155 


St. Mary's 


4.47 


1455 


Mil verton 


0.75 


75 



temporary 



1 

2 



total 



475 
615 
536 
495 
760 

1010 
425 
405 
540 
666 
587 
175 
270 
155 

1455 
75 



Septic tanks 
per sq. mi . 



6.37 
8.00 
7.84 
13.13 
8.67 
9.50 
6.55 
5.99 
6.22 
8.44 
7.40 
22.29 
159.76 
73.46 
326.96 
100.0 
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PETERBOROUGH 



Population 87,804 

Estimated population on S.T..30,923 

Area(sq. mi.) 1394.25 

Total Septic Tanks 19,155 

Septic tanks/sq. mi 13.74 



Census 
Division 



Area 
Sq. Mi. 



Asphodel 
Belmont & 
Methuen 
Burleigh & 
Anstruther 
Chandos 
Douro 
Dummer 
Ennismore 
Gal way & 
Cavendish 
Harvey 
Monoghen 
Otonobee 
Smith 
I Indian 
Reserves 
Peterborough 
Havelock 
Lakefield 
Norwood 



61.30 
217.62 

236.08 
88.0 
60.80 

117.27 
31.20 

184.86 
155.20 

15.02 
105.65 

92.73 

5.23 
20.46 
0.76 
1.13 
0.92 



Dwellings on Septic Tanks 



permanent 



430 

515 

315 
160 
785 
490 
435 

110 
340 
270 
1070 
1715 

150 
805 
425 
660 
405 



temporary 



223 

1753 

988 
830 
153 
626 
613 



1253 
1660 
298 
280 
1398 



total 



653 

2268 

1303 
990 
938 
1116 
1048 

1363 
2000 
568 
1350 
3113 

150 
805 
425 
660 
405 



Septic tanks 
per sq. mi . 



10.65 
10.42 

5.52 
11,25 
15.42 

9.52 
33.59 



7.37 
12.89 
37.81 
12.78 
33.57 

28.68 
39.34 
559.21 
584.07 
440.21 




PRESCOTT 



Census 
Di vi sion 



Area 
Sq. Ml 



Alfred 70.38 

Caledonia 72.90 

Hawkesbury E. 92.47 

Hawkesbury W. 46.71 

Longueil 30.75 
Plantagenet 

79.37 
Plantagenet 

S. 79.05 

Hawkesbury 2.49 
Vankleek 

Hill 1.07 

Alfred 0.87 

L'Orignal 2.27 

Plantagenet 1.62 
St. Isidore 

de Prescotd 0.48 



Pqpulation 27,832 

;imated population on S.T.-"'7,553 

Fea{sq. mi.) 480.43 

Total Septic Tanks 5,051 

Septic tanks/sq. mi 10.51 



Dwellings on Septic Tanks 



permanent 



405 
330 
755 
550 
210 

485 

425 
35 

465 
320 
310 
60 

170 



temporary 



89 
12 
66 
11 
142 

192 

19 



total 



Septic tanks 
per sq. mi . 



494 


7.02 


342 


4.69 


821 


8.88 


561 


2.01 


352 


11.45 


677 


8.53 


444 


5.62 


35 


14.05 


465 


434.58 


320 


367.82 


310 


136.56 


60 


37.03 


170 


354.17 
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PRINCE EDWARD 



Population. 20,640 

^Estimated population on S.T»..15,340 

Area(sq. mi . ) 404.71 

Total Septic Tanks 5,591 

Septic tanks/sq. mi 13.81 



Census 
Di vi sion 



Area 
Sq. Mi 



Dwellings on Septic Tanks 



permanent 



temporary 



total 



Septic tanks 
per sq. mi . 



Amel iasburgn 45.47 

Athol 39.40 

Hallowell 74.90 

Hillier 53.03 

Marysburgh A, 37.68 

Marysburgh 5. 41 .80 

Sophiasburgi 77.94 

Picton 1 .21 

Bloomfield 0.75 

Wellington 2.53 



1235 
305 
895 
435 
300 
235 
465 
60 
245 
355 



283 
124 
135 
189 
139 
58 
133 



1518 
429 

1030 
624 
439 
293 
598 
60 
245 
355 



33.38 
10.89 
13.75 
11 .77 
11 .75 
7.00 
7.67 
49.59 
326.67 
140.37 



* Estimate 



i permanent 



Estimated Summer poulation on Sept 



population on Si?ptic tanks 



ic tanks. 



.18,930 
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RAINY RIVER TERR. DISTRICT 



J Population 25,750 
tstimated population on S.T... 8 ,496 
Rrea(sq. mi.) 6493.14 
Total Septic Tanks 4,951 

Septic tanks/sq. mi 0.765 



Census 
Division 



Area 
Sq. Mi. 



Dwellings on Septic Tanks 



permanent 



temporary 



total 



Septic tanks 
per sq. mi . 



Al berton 
Ati koken 
Atwood 
Blue 
Chappie 
Dilke 
Emo 

Kingsford 
La Vallee 
McCrosson 
Tovell 
Morley & 
Patullo 
Morson 
Worthington 
Unorganize 
Indian 
Reserves 
Fort 
Frances 
Rainy River 



46.77 
132.09 
60.65 
37.52 
213.27 
13.10 
79.66 
35.72 
87.00 

67.33 

74.53 
39.32 

12.85 
5486.51 

95.29 

10.24 
1.29 



No breakdown of cotta 



Df permanen 



165 
120 

90 

30 
260 

55 
230 

15 
225 

75 

140 
45 
45 

420 

240 

130 
70 



2596 



es by census di 
t population on 



^Estimate 

Estimate bf summer pbpulation on sept 



/ision 

septic tanks 
ic tanks 



16,203 



40 



RENFREW 



Census 
Di vi sion 



Admaston 
Algoma N. 
Al goma S. 
Alice & 
Eraser 
Bagot & 
Blithfield 
Broml ey 
Brougham 
Brudenell & 
Lyndoch 
Grattan 
Griffith & 
Mattawachan 
Hagarty & 
Richards 
Head, Clara 
& Maria 
Norton 
McNab 
Pembroke 
Petawawa 
Radcliffe 
Raglan 
Rolph, 
Buchanan , 
Wylie & 
McKay 
Ross 

Sebastopol 
Sherwood, 
Jones, 
Burns 
Stafford 
Westmeath 
Wil berforct 
Indian 
Reserves 
Pembroke 
Arnprior 
Deep River 
Renfrew 
Barry ' s 
Bay 

Beachburg 
Braes ide 
Chalk Rivdr 
Cobden 
Eganville 
Killaloe 
Station 
Pettawawa 



Area 
Sq. Ml 



126.31 
36.90 
51.37 

172.56 

163.14 
81.31 
104.24 

171.39 
110.62 

144.48 

154.51 

308.91 
61.28 
99.97 
11.53 
69.06 
66.32 

106.33 



266.00 
87.68 
69.68 



191.04 
34.79 
116.90 
102.20 

2.68 
3.99 
3.29 
19.57 
4.57 

1.19 
1.67 
0.82 
0.87 
0.74 
0.92 

1.00 
2.17 



^Estimated p ermanent 
EsnmaBdSuii^ 



Population 

*Estimated population on S.T, 43*547 

^reaisq. m1.}.„ 2952 00 

Total Septic Tanks u ^19 

Septic tanks/sq. mi] 5 05 



Dwellings on Septic Tanks 



permanent 



temporary 



85 



77 
183 
124 

10 

398 
6 
4 

46 
42 

72 

310 

0 

203 
270 
100 
155 
334 
0 



82 
138 
199 



220 
0 

265 
174 



jjt Wulation on Sdr^ tanks 
popiulation on <;pnt-/U — 



total 



377 
353 
189 

475 



331 

49 

251 
382 

157 

645 

105 
663 

1255 
415 

1040 
509 
185 



572 
528 
319 



580 
760 
780 
519 

55 
120 

80 
160 

50 

395 
185 
150 
270 
65 
410 

245 
600 



Septic tanks 
per SQ. mi . 



2.98 
9.57 

3.68 

2.75 

4.22 
4.07 
0.47 

1 .46 
3.45 

1.08 

4.17 

0.34 
10.82 
12.55 
35.99 
15.06 
7.67 
1.73 



2.15 
6.02 

4.58 



3.04 
21 .84 
6.67 
5.08 

20.52 
30.07 
24.31 
8.17 
10.94 

331 .93 
110.78 
182.92 
310.34 
87.83 
445.65 

245.00 
276.50 



RUSSELL 



Jppulation 16,287 
|timated population on S.T..14.412 
rea(sq. mi.) 292.83 

lotal Septic Tanks 3,716 

Septic tanks/sq. mi. 12.69 



Census 
Di vi sion 



Cambridge 

Clarence 

Russell 

Rockland 

l^asselman 



Area 
Sq. Mi 



98.72 
112.30 

76.79 
3.25 
1.77 



Dwellings on Septic Tanks 



permanent 



595 
1035 
985 
560 
335 



temporary 



51 
155 
0 



total 



646 
1190 
985 
560 
335 



Septic tanks 
per sq. mi . 



6.54 
10.60 
12.82 
172.30 
189.26 
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SIMCOE 



Census 
Division 



Ad Jala 
Essa 
'Flos 

Gwi 1 1 imbury 
W. 

Innisfil 
Matchedosh 
Medonte 

Nottawasaga 

Orillea 

Oro 

Sunnidale 

Tay 

Tecumseth 

Tiny 

Tosorontio 
Vespra 
Indian 
Reserves 
Barrie 
Orillea 
Alliston 
Bradford 
Col 1 ingwood 
Midland 
Penetangui- 
shene 
Stayner 
Beeton 
Col dwater 
Cookstown 
Creemore 
Elmvale 
Port 

Mc Nicoll 
Tottenham 
Victoria 
Harbour 
Wasaga Bea<th 



Area 
Sq, Mi 



72.03 
109.47 
106.98 

79.19 
109.80 

76.59 
110.58 
149.25 
117.13 
122.97 

83.33 

73.54 
108.74 
136.64 

71.36 
101.59 

20.21 
11.18 
8.85 

1.10 
2.87 

8.18 
5.32 

3.36 
1.95 
0.69 
0.50 
0.58 
1.05 
0.92 

0.93 
0.66 

1.58 
5.31 



^permanent 



population 



^Population -,7-, 

Estimated population on *S.'f ' 88 \nr.* 
AreaCsq. mi.).. " 1704 4^ 

Total Septic Tanks 

Septic tanks/sq. mi. 23 15 



Dwellings on Septic Tanks 
permanent I temporary 



estimated summer popu 



605 
1815 
800 

880 
2950 
120 
805 
715 
1470 
1415 
560 
1190 
1060 
1445 
545 
1095 

55 
330 
1625 
240 
165 
230 
240 

475 
480 
135 
235 
280 
330 
225 

435 
15 

370 
695 



on septic tanks 
ation on septic 



91 
120 
818 

82 
3183 
701 
178 
1319 
1259 
1004 
1265 
1084 
19 
4165 
29 
55 

54 



tanks 



144,5(10 



total 



696 
1935 
1618 

962 
6133 

821 

983 
2034 
2729 
2419 
1825 
2274 
1079 
5610 

574 
1150 

109 
330 
1625 
240 
165 
230 
240 

475 
480 
135 
235 
280 
330 
225 

435 
15 

370 
695 



Septic tanks 
per sq. mi . 



9.66 

17.67 
15.12 

12.15 
55.85 
10.72 

8.89 
13.63 
23.29 
17.47 
21 .90 
30.92 

9.92 
41.05 

8.04 
11.32 

5.39 
29.52 
182.62 
218.18 
57.49 
26.11 
45.11 

141.37 
246.15 
195.65 
470.00 
482.75 
314.28 
244.56 

467.74 
22.73 

234.18 
130.88 
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STORMONT 



Population 51 ^^02 

Epimated population on s!t!i3'847 

JP^(sq. mi.) 400.28 

"notal Septic Tanks 3,885 

Septic tanks/sq. mi.. 9^79 



Census 
Di VI si on 



Cornwall 

-inch 

Dsnabruck 

Roxbo rough 

Indian 

Reserves 

[Cornwall 

Finch 



Area 
Sq. Mi 



80.24 
81.30 
93.43 
116.49 

3.45 

24.40 
0.97 



Dwell inqs on Septic Tanks 



permanent 



825 
600 
700 
755 

155 
570 
130 



temporary 



82 
1 

42 
25 



total 



907 
601 
742 
780 

155 
570 
130 



Septic tanks 
per sq. mi . 

11.30 
7.39 
7.94 
6.69 

44.92 
23.36 
134.02 
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SUDBURY TERR. DISTRICT 



Population 198,079 

Estimated population on S T • • 64,885 

Area(sq. mi.) 177.15 

Total Septic Tanks 21 ,976 

Septic tanks/sq. mi. 1.23 



Census 
Division 



Area 
Sq. Mi 



Bal dwin 
Balfour 
Casimi r, 
Jennings , 
Appleby 
Chapleau 
Cosby, Masorf^ 
Marti and 
Dowl ing 
Orury 5 
Den 1 son, 
Graham 
Falconbridg 
Hagar 
Hall am 
Na i rn 
Neelon, 
Garson 
Onaping 
Ratter, 
Dunnet 
Rayside 
Salter, Ma}|, 
Harrow 
Valley East 
Waters 

Unorganizec 16, 
Indian 

Reserves 151 .91 
Sudbury 46.55 
Capreol 2.26 
Coniston 2.07 
Copper Cli-'f 4.36 
Espanola 6.88 
Levack 5.00 
Lively 1 . 70 

Massey 1.79 
Webbwood 1 .06 



30.03 
104.98 



111.36 
4.82 

98.01 
41.32 



97.66 
36.00 
41.28 
34.16 
32.28 

48.07 
23.30 

70.34 
34.73 

197.10 
183.33 
22.21 
.56 



Dwellings on Septic Tanks 



permanent 



Distributi 
^Estimated 



150 
765 



295 
150 

415 
670 



560 
40 

260 
50 

125 

360 
15 

350 
1350 

280 
3640 

660 
4785 

60 
600 
30 

5 
15 

no 

30 
15 
340 
145 



temporary 



total 



Septic tanks 
per sq. mi. 



m of cotta 
permanent 



fes by census dij/ision not known 
copulation on seotic tanks 



Estimated Summper poDulation on septic tanks 



5706 



21976 



.87,640 



THUNDER BAY TERR. DISTRICT 



Jpulation 145,390 
timated population on S.T.. 32,525 
ea(sq. mi.) 42281.00 
.utal Septic Tanks 13,493 

Septic tanks/sq. mi^ 0.32 



Census 
Division 



Beardmore 
Conmee 
Dor ion 
Gillies 
Longlac 
Manitouwadg^ 
Marathon 
Nakina 
Neebing 
Nipigon 
O'Connor 
01 iver 
Paipoonge 
Red Rock 
Schreiber 
Shuniah 
Terrace Bay 
Unorganizec 
Indian 
Reserves 
Thunder Ba} 
Geraldton 



Area 
Sq. Mi 



57.54 
65.80 
77.10 
35.80 
8.48 
125.36 
62.70 
71.93 
247.53 
33.90 
41.80 
62.75 
72.00 
31.84 
28.76 
210.65 
51.37 
40789.37 

79.83 
124.89 
1.62 



Dwellings on Septic Tanks 



permanent 



230 
90 
135 
85 
150 
50 
20 
160 
135 
170 
115 
365 
585 
120 
510 
405 
10 
1785 

600 
2710 
785 



temporary 



total 



Septic tanks 
per sq. mi . 



4283 



13498 



No breakdown of cottages by census di 



^Estimate 
Estimate 



)f permanen 



t population on 



Df surmier p}pulation on sep 



vision 
jeptic tanks 
:ic tanks . . . 



.47,643 
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TIMISKAMING TERR. DISTRICT 



Census 
D1vi sion 



Armstrong 

Brethour 

Casey 

Chamberlain 
Coleman 
Dack 
Dymond 
Evanturel 
Gauthier 
^arley 
Harris 
Hilliard 
Hudson 
James 
Kerns 
Kingham 
Larder Lake 
McGarry 
Teck 

Unorganize 
Charlton 
Cobalt 
Englehart 
Haileybury 
Latchford 
New 

Liskeard 
Thornloe 



Area 
Sq. Mi. 



34.96 
31.00 
31.20 
30.00 
34.48 
34.60 
30.20 
34.04 
34.84 
35.36 
19.24 
34.96 
34.36 
33.68 
34.48 
85.80 
89.36 
34.18 
35.25 
5,064.67 
0.9 
0.6 
1.16 
34.72 
2.0C 

2.4^ 
1.8C 



Population 46,485 

* Estimated population on S T-15,235 

Area(s(|. mi . ) 5850.32 

Total Septic Tanks 6,146 

Septic tanks/sq. mi 1 .05 



Dwellings on Septic Tanks 
permanent-" | tempcu^^iTy ^ 



185 

40 
100 
125 
180 

95 
240 
160 

55 
125 
110 

70 
100 
145 
100 

20 
135 

20 
275 
1125 
55 
30 
45 
450 
130 

160 
30 



total 



Septic tanks 
per sq. mi . 



1841 



6146 



^Estimated 



No breakdoffn of cottages by census di 

population on 



permanent 



Estimate of summer population on Sepbic tanks 



Se )t 



nsion. 
1c tanks 



.21 ,748 



f 

47 



TORONTO 



.Population 2086,017 

^Estimated population on S.T.. 51 ,108 

JFArea(sq, mi.) 241.64 

^ Total Septic Tanks 15,475 

Septic tanks/sq. mi 64.04 



— 

Census 
Division 


Area 
Sq. Mi. 


Dwel 1 i nas on 


Seotic Tank*; 


total 


oepLic tanKS 
per sq. mi . 


permanent 


temporary 




Etobicoke 


47.85 


965 




965 


20.17 


Scarborough 


70.83 


6120 




6120 


86.40 


York 


8.95 


785 




785 


87.71 


York E. 


8.21 


230 




230 


28.01 


York N. 


68.29 


3735 




3735 


54.69 


Toronto 


37.51 


3640 




3640 


97.56 
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VICTORIA 



Population 34,242 

* Estimated population on S.T..22,334* 

Area(sq. mi.) 1069.95 

Total Septic Tanks 14,389 

Septic tanks/sq. mi 13.45 



Census 
Division 



Bexley 
Cardan 
Dal ton 
El don 
Emily 
Fenelon 
Laxton, 
Digby Long- 
ford 

Mariposa 
Ops 

Somervllle 
Verulam 
Lindsay 
Bobcaygcon 
Fenelon Pal 
Omeml 1 
Sturgeon Pt 
Woodville 



Area 
Sq. Mi 



47.36 
72.14 
64.30 
99.17 
93.02 
85.93 



180.89 
120.08 
91.95 
109.44 
94.18 
5.90 
1.88 
; 0.92 
1.26 
0.58 
0.95 



Dwellings on Septic Tanks 
permanent | temporary 



215 
140 
80 
545 
650 
855 



175 
910 
605 
435 
500 
250 
540 
560 
240 
5 

175 



total 



643 
516 
114 
634 
574 
1752 



527 
442 
135 
1246 
926 



858 
565 
194 
1179 
1224 
2607 



702 
1352 
740 
1681 
1426 
250 
540 
560 
240 
5 

175 



Septic tanks 
per sq. mi . 

18.11 

9.09 

3.02 
11.89 
13.16 
30.34 



3.88 
11.26 
8.05 
15.36 
15.14 
42.37 
287.23 
608.70 
260.87 
8.62 
184.2 



* Permanent! population! on Septic tanks. 
ESTIMATE SLjmmer populajtion on Septic tlanks 46,709 
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WATERLOO 



^Population .254,037 

mstimated population on S.T.. 36,377 

JP^rea(sq. mi . ) 513.09 

^ Total Septic Tanks 10,608 

Septic tanks/sq. mi-.. 20.67 



Census 
Division 


Area 
Sq. Mi. 


Dwell inas on 




LU La 1 


Septic tanks 
per sq. mi . 


permanent 






Dumfries N. 


65.48 


1095 


10 


1105 


16.87 


Waterloo 


93.03 


2130 


23 


2153 


23.14 


Wellesley 


104.84 


1230 


57 


1287 


12.27 


Wilmat 


99.38 


1750 


32 


1782 


17.93 


Woolwich 


85.11 


1525 


16 


1541 


18.10 


Gait 


13.00 


410 




410 


31.54 


Kitchener 


25.72 


540 




540 


20.99 


Waterloo 


11.30 


365 




365 


32.30 


Elmira 


1.87 


45 




45 


24.06 


Hespeler 


2.28 


30 




30 


13.15 


New Hamburg 


1.80 


110 




110 


61 .11 


Preston 


6.59 


180 




180 


27.31 


Ayr 


0.97 


345 




345 


355.67 


Bridgeport 


0.76 


445 




445 


585.53 


Wellesley 


0.96 


270 




270 


281.25 






1 


30 







WELLINGTON 



Population 108,581 

Estimated population on S.T.. . 35,771 

Area(sq. mi.) 1026.27 

Total Septic Tanks 11 ,342 

Septic tanks/sq. mi 11.05 



Census 
Di vi sion 



Arthur 
Eramosa 

Erin 

Garaf W. 

Guelph 

Luther 

Maryborough 

Minto 

Nichol 

Peel 

Pil kington 
Pusl inch 
Guel ph 
Fergus 
Harriston 
Mount Fores 
Palmers ton 
Arthur 
Clifford 
Drayton 
Flora 
Erin 



Area 
Sq. Mi 



104.31 
72.36 
113.89 
73.37 
45.66 
79.45 
89.04 
111 .61 
42.45 
117.48 
47.65 
89.22 
26.45 
2.43 
0.85 
2.67 
1.76 
1.61 
0.93 
0.88 
0.84 
1.36 



Dwel 1 inqs on Septic Tanks 



permanent 



440 
950 

1190 
430 
650 
265 
560 
540 
625 
765 
370 

1040 
905 
120 
200 
145 
30 
75 
210 
255 
240 
450 



temporary 



14 
10 

50 
327 



298 
9 
4 

67 
25 
75 



total 



454 
960 

1240 
757 
650 
273 
858 
549 
629 
832 
395 

1115 
905 
120 
200 
145 
30 
75 
210 
255 
240 
450 



Septic tanks 
per sq. mi . 



4.35 
13.27 
10.89 
10.32 
14.24 
3.46 
9.64 
4.92 

14.82 
7.08 
8.29 
12.50 
34.21 
49.38 
235.29 
54.30 
17.04 
46.58 
225.80 
289.77 
285.71 
330.88 
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WENTWOR'^|i 



Population 401 ,883 

stimated population on S.T.. . 63,453 

^ ea{sq. mi . ) 441 .62 

otal Septic Tanks 18,940 

Septic tanks/sq. mi 42.89 



Census 
Di vi sion 



Area 
Sq. Mi 



Dwellings on Septic Tanks 



permanent 



temporary 



total 



Septic tanks 
per sq. mi . 



Ancaster 

Beverly 

Binbrook 

Flambo rough 

Flambo rough 

Glanford 

Saltfleet 

Hamilton 

Dundas 

Stoney Cree 

Waterdown 



1 



67.73 
13.27 
42.75 
43.97 
46.74 
35.53 
37.19 
47.42 
5.42 
0.90 
0.70 



4052 
1600 

965 
1520 
2270 
1515 
3420 
2995 

220 
70 

270 



70 



4052 
1600 
965 
1520 
2270 
1515 
3420 
2995 
220 
140 
270 



59.82 
14.12 
22.57 
34.57 
48.56 
42.64 
91.96 
63.16 
40.59 
155.56 
38.57 
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YORK 



Population 166,060 

* Estimated population on S.T,. 84,018 

Area(sq. mi . ) 677.80 

Total Septic Tanks 26,731 

Septic tanks/sq. mi 39.44 



Census 
Di vi sion 



Georgina 
Gwil 1 imburyE 
King 
Indian 
Reserves 
Aurora 
Markham 
Newmarket 
Richmond Hill 
Vaughan 
Whitchurch 
Stouffville 



Area 
Sq. Mi 



110.53 
94.65 
127.95 

5.59 
19.74 
81.58 
14.09 
39.04 
106.31 

78.32 



Dwellings on Septic Tanks 



permanent 



4160 
2355 
3435 

40 
360 
2810 
540 
3490 
3520 

1765 



temporary 



3734 
37 
31 



total 



449 



7894 
2392 
3466 

40 
360 
2815 
540 
3490 
3520 

2214 



Septic tanks 
per sq. mi . 



71.42 

25.27 
27.09 

7.16 

18,24 
34.51 
38.32 
89.39 
33.11 

28.27 



* permanent 
Estimatec 



population 



on septic tanks 



summer population on septic tanks 99,928 




53 



